
OBSERVATIONS 


F A I T;E S^r ^WjZ.oi'X 

A BREST ET A NANTES- 

Pre’s que Sa Majefté eut été informée des 
Obfervations que' Meilleurs de î l’Académie 
des Sciences avoient faites par fon ordre en 
divers lieux hors du Royaume, Elle leur ©r- 
s’appliquer à drelîèr une Carte de toute la 
France avec la plus grande exactitude qu’il feroit poiïïble. 
Cette entreprife avoitété tentée pluiîeurs fois, êcn’avoit 
pu réüffir faute des moyens que nous ayons aujourd’hui, 
qui font les Horloges à Pendules, Scies grandes Lunet¬ 
tes dont on fefert pour découvrir les Eclipfes des Satelli¬ 
tes de Jupiter, qui eft la voye la plus sûre pour détermi¬ 
ner la différence des Méridiens. 

On avoit déjà commencé pluiîeurs defcriptiohs parti¬ 
culières des Côtes, aufquelles de très-habiles Ingénieurs 
travailloient par ordre de Sa Majefté, pour la fureté de 
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3S0 Observations Astronomiques.' 

la navigation : mais quelqu’éxaditudeque l’on puille ap¬ 
porter à ces fortes d’ouvrages féparez, on n’enfçauroic 
faire un jufte alïemblage fans le fècours des Obfervations 
céléftes. Ce fut ce qui donna occafion do déterminer la 
pofition du Port de Breft, Qui eft fitué dans la partie la 
plus Occidentale du Royaume. 

Nous partîmes de Paris pour cefujet, versla fin du 
mois d’Aouft 3 portant avec nous les Inftrumens qui 
étoient nécefiaires pour les Obfervations, & nous arrivâ¬ 
mes à Breft le 8. du mois de Septembre. Ayant fait voir 
nos ordresà Monfieur l'Intendant, il nous plaça dans le 
Jardin.<ju.Roy > Qui étoit le lieu que nous jugeâmes le 
plus commode pour les Obfervations que nous voulions 
faire. 

A BREST 


le 1 o. Septembre 1679. TI auteur du bord fupcricur du Soleil 

pour connoitre l'état de l’Horloze. 

‘ / r • ’ * - 6 ey « 


Au matin. 
9 h 1' 52" 

9 •( 10 , 


Hauteurs. 
32° 59' 40" 
32- 29 , 4 ° 
3.3 . 5 , 9 4 ° 


Au foir. 
x h 5.2'- 43" 

49 . 5 
p 45 « 


Corre&ion des temps du foiradditive 3 3-j. 
Donc l’Horloge tardoit à midy de 2' 24 1 


Ze même jour au foir , hauteurs Orientales d'Alytnib. 
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Ze 1 ■ Septembre immerfon du premier Satellite 

dans l'ombre de Tp. 

Au matin à o h 19' 3 8"de l’Horloge. 
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Hauteur Méridienne fupèrieure de l'Etoile Polaire. 

5 o° 49 ' 45 * 

Hauteurs Occidentales d’Algenib. 
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Ces Obfervations étant comparées avec celles qui 
avoient été faites le loir precedent, il s'enfuit qu’Algenib 
avoit été au Méridien le matin à.o h 37 ’ 18"^ dej’Hor- 
loge, &c par conféquent 17' 21" apres Pimmérfion du 
Satellite de tp. ■ ’ • r • v-L* . 1 . . > 

Quoique nous ne fçûflions pas encore parfaitement l’é¬ 
tat de l’Horloge â l’égard du moyen mouvement , nous 
avions'pourtant obfervé qu’un Pendule fimple de lorr- 
gueur juffce pour les fécondés de temps moyenétoit d’ac¬ 
cord avec l’Horloge pendant plus d’une heure, ce qui 
faiiôit voir qu’elle étoit à peu-près au moyen mouvement 
&fuivant cette fuppofitionfon retardement , qui à midi 
avoit été de 1' 24"^, dévoie être à minuic environ de 
2' 34", mais nous fçûmes la chofe plus précifément en- 
fuite des Obfervations d’Algenib, faites le 14. &le 28. 

Le 13 .Septembre hauteur Méridienne du bord 
fupèrieur du O. 

45° 3 5 '' ^ 

Hauteur Méridienne de la plus claire de l’Aigle 
49 0 41' 20" 

A Paris 49, , 14 4.0 

Différence 26 40 

Le meme jour au foir , hauteurs Occidentales de l'Etoile de 
/’ Aigle pour F Horloge qui avoit été arrêtée , & dont , on fut 
obligé de charger le gros poids.- 
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* 56' 13" 36° 
o 3 36 

4*7 


I o n 

II 
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40" 

40 

40 


Le 14 5 ept.au malin , hauteur Méridienne £ Algenib. 


55 e 


20" 


La plus grande hauteur de la Polaire. 

50049' jo* 

Mais à Paris J1 16 30 

Différence o 16 40 

Il s’enfuit des precedentes hauteurs méridiennes tant 
de la Polaire que de l’Aigle, que la hauteur du Pôle dans 
le Jardin du Roy à Bref! eft de 48° 2 3 ' 3 o" 

La hauteur du Pôle étant à Paris à l’Ob- 
fervatoire 48 50 10 


Le même jour au matin , hauteurs Occidentales d'Algenib, 
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Ces Obfervations avec celles qui furent faites le 28 , 
fêrviront à déterminer le temps vrai du paflage d’Algenib 
pour le 11 au matin : car par les Obfervations du 2 8, on 
trouva qu’entre l’arrivée d’Algenib au méridien 3 éc là 
hauteur de 3 2 0 59' 40", ilyavoit3 h 39' 15" de l’Hor¬ 
loge, qui étant ôtées de4 h i 3' 1 i"qui eft une des Obier- 
vationsci-deiïus, il reftera o h 33' 5 G" de l’Horloge qui 
avançoit de 4' 49", & par conféquent Algenib fut au mé¬ 
ridien le 14 au matin à o h 29' 7", à quoi ayant ajouté 1 o' 
4 j" de temps vrai pour 3 jours, il s’enfuit qu’Algenib fut 
au méridien le 11 au matin à o h 3 9' 5 2". 
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Xe même jour 14 Sept, hauteurs du bord fupêrieur du O 
four l'Horloge. 


Au matin. 
8 h 3 2' 

38 
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Au foir. 
h 36' 26" 

29 39 

26 9 

22 42 


La corre&ion additive pour les temps du foir étant de 
il fe trouve que l’Horloge avançoit à midy de 


3 6" 

4 ' 3 »*. 


-£<r i G. Sept, hauteurs d' Aquilapour l’Horloge , au foir. 
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Ces Obfervations comparées avec celles du foir prece¬ 
dent, font voir que l’Horloge tardoit par jour de 1 
l’égard du moyen mouvement : ce qui ne doit rien con¬ 
clure pour le io&I’j 1 jour, àeaulêdu changement qui 
y avoit été fait depuis, par l’augmentation du gros poids. 

Xe 17. Sept, hauteurs du bord fupérieur du o pour l’Horloge. 


Au matin. 

7 h 34 ' 10" 


40 39 

47 © 


16 0 59' 40" 

17 J9 40 

18 J9 40 


Au foir. 

4 h 30' 3 3 " 

2 4 4 7 

17 42 


.D’où il s’enfuit que l’Horloge avançoit à midy de 
a' 42*, & qu’elle tardoit à l’égard du moyen mouvement 
d’environ 15" par jour, de même que par Aquila. 


Hauteur Méridienne du bord fupêrieur- du Q' 


44 ° 


4 ° 



V 
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Le zo. Sept. Aquila pour l’Horloge au foir. 
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D’où Ponconnoît que le retardement de l’Horloge à 
l’égard du moyen mouvement, étoit toujours de i j" par 
jour, comme on avoit trouvé auparavant. 

Le z y Septembre au matin , immerfion du premier Satellite 
dans rombre de V. 

A 4 h 13' 54" de l’Horloge qui tardoit alors de z' 2". 
Donc temps vrai de l’immerfion 4 h ij' 56". 


Hauteurs du Soleil pour l’Horloge. 


Au matin . 

7 h 16' 8" 

11° zf 5 o w 

Au foir. 

4 h 38' 45 " 

z3 10 

13 36, 10 

3 i 44 

1 8 4^ 

14 29 0 

l6 

Correction additive pour le temps du foir 41" 
Donc retardement de l’Horloge à midy z ' iz".~ 

Le. z G. Sept, hauteurs du bordfupèr. du © pourîHorloge 

Au matin. 

9 h 5 5 ' 2 7 " : 

35° jp' 40" . 

i h 58' 27" 

10 0 30 

34 29 40 

53 2 2 

5 4 i ■ 

34 59 40 

48 15 


Correélion 3 6". Donc retardement à midy z' 45" 


Hauteurs d’Aquila pour l’Horloge. 
Au foir: 


1 o 1 


i' 

9 


56" 

Mi 


36° 
3 5 


5 9 ' 
59 


4 P 

40 


y j z y j j y 1 

DoncPHorloge a tardé du moyen mouvement de 1 
par jourj environ , depuis le zo. 


Zt 
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Le 27. Sept, hauteurs du bord fupér. du O pour P Horloge; 

1 , >-'*’* * 

Au foir. 


Au matin. 

9 h 12' 14" 
26 il 
30 22 


280 

50 

30 


49 ' 

49 

59 


4 ° 

40 

40 


4 °' 

16 

22 


3 1 
4 2 

2-i-r 


Corre&ion 3 8" additive au temps du foir : Donc retar¬ 
dement à midy 5' 19"- ... . ■> -i . . . .j 

Hauteurs Orientales d'Algenib au foir . 
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Le Sept, hauteurs Occidentales d'Algenib an matité 


3 h 1 4 'n 

26 

4 Î 3 n 


'3 

a 
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3 2° JJ)' 40* 

3 1 45^ l.r 

23 . 2 9 40 j ^ 
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De ces hauteurs comparées avec celles du foir précé¬ 
dent, il s’enfuit qu’Algenib fut au Méridien à 11 h 3 5/ 17?: 
de l’Horloge, laquelle rétardoit de 3' 3 6", ôc parconfé-- 
quent Algenibpafla au Méridien à 1 i h 3 8'i 53" de. temps 
vrai. '' t 32 . 0 rtr.-i Oj ,o* . T ! *rio' Ji 

D’où il s’enfuit encore que le 11. du même mois au ma¬ 
tin à o h 3 9' 52" de temps vrai, Algeniba voit été au Mé¬ 
ridien $& parce que l’immerfion'du Satellite .de Jupiter 
qui avoir été pbfervée le même-jour., avoit précedé ’de 
1 f 21 " 3 il s’enfuit que le temps vrai dé ladite irhmerfion 
fut à o h 22' 3 o" : mais la même fut obfervée à Paris à 
o h 50' 8". Il s’enfuit donc que Paris eft plus Oriental que 
Breft de 27' 37". ?\ 

La différence des Méridiens ainfijtrouvée entre Paris 
Sc Breft parl’Obfervation du ri. fut confirmée parcelle 
dju 2 5 j faite à Breft à 4 h 1 jf j 6 U du matin ; car ajourant 
Rec. de l'Ac. Tom. VII. ’ * C c c 
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i) i8 h 20' 9" de temps vrai pour une révolution du pre¬ 
mier Satellite, on trouvera que la fuivante immerfion 
dût être le 16 à io h 45' j" de temps vrai à Breft* mais 
ellefutoblèrvéeàParisà n h ri' 39". Donc différence 
entre Paris 6c Breft o h 27' 3 4". 

Le fufdit intervale de temps vrai pour une révolution 
du premier Satellite, tel qu’il devoit être alors, eft con¬ 
clu des Obfervations qui avoient été faites tant à Paris 
qu’à Breft, dont voici la Lifte. 

Immergions du premier Satellite de Jupiter. 
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2 fl 
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^ à Breft. 


Nous poferons donc pour la différence de longitude 
entre Paris6c Breft o h 17' 36", ou 6° 54'. 

Le Jardin du Roy où nous oblèrvions, étoit plus Sep¬ 
tentrional de 30" que la Tour de Cefar qui eft dans le 
Château à l’entrée du Porc, mais environ lous un même 
Méridien: de forte que fans rien changer à la différence 
de longitude, 6c ôtant feulement 30" de la hauteur du 
Pôle, trouvée ci-deffus, on aura les Obfervations comme 
fi elles avoient été faites dans le Château. 

Hauteur du Pôle du Château de Breft 48° 13' o". 

Différence de longitude Occidentale avec Paris 6° 54' 
ou bien o h 17' 3 6". 

OBSERVATIONS SV R LA VARIATION 
de l'Aiman. 

N Ous avions pofé dans le Jardin du Roy une pierre 
de niveau 5 c bien ftable , rnr laquelle nous traçâmes 
une ligne Méridienne par le moyen de l’ombre du fil d’an 
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plomb., au momentdu partage du Soleil parle Méridien} ce 
que nous connoiffions parfaicemenc par le moyen de 
l’Horloge : 5 c nous trouvâmes par plu fleurs Obfervations 
réitérées, qu’une Aiguille aimantée, 6c longue de fix pou¬ 
ces , déclinoit du N ord vers le couchant de 1 0 4 5 

OBSERVATION FOVR LES REFRACTIONS. 

N Ous portâmes le quart de Cercle fur un lieu élevé, 
d’où l’on voyoit l’Océan , par l’embouchure de la 
Baye appellée le Goulet} 5c ayant pointé le quart de Cer¬ 
cle à l’horifon de la mer, nous trouvâmes qu’il étoit baiBe 
fous le niveau de 11' 20". Nous melùrâmes enlùite la 
hauteur que l’ceil avoir eùë au-dellus de la mer, 6c nous 
la trouvâmes de 13 6 pieds 3 6cpofant le demi-diametre de 
la Terre de 3 z 69 2 97 toiles, luivant lamefure de M. Pi¬ 
card , ladite inclination devoir être de 12' 40" j de forte 
qu’il y avoir 1' 10" de réfra&ion. 

OBSERVATIONS FOVR LES MARE'ES. 

L E Jardin du Roy où nous obfervions à Breft ayant 
vûëfur le Port où lamereft: ordinairement fort en 
repos, cela nous donna occalion de faire quelques Obfer- 
yations fur les Marées. 
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Septembre. 

H. M. S. du Soleil. 

H. M. S. de la Lune. 


Ventd’Oûcft, 18 

2.2 5.30. du foir. 

3.51. io.Orient. 

Hautemer. 

Vent d’Oûcft, i 9 

3.1 3.30. du foir. 

3.43.3o.Orient. 

Haute mer. 

Vent deN.ord,2 i 

10.29.30. du matin. 

9.17. 10. Occid. 

Balle mer. 

VentdeNord,2 2 

11.41.45. du loir. 

9. 8. o.Orient. 

Balle mer. 

f 

Calme, „ 14 

0.2 J.3 0. du marin. 
0.46.3 0. du foir. 

8. 5 2.3o.Orient. 
8.46. 30.Occid. 

Balle mer. 
Balle mer. 


1.1 2.3 0. du matin. 
1.3430. du foir. 

8.43. o.Orient. 
8. 3 6 . 10. Occid. 

Balle mer. 
Balle mer.. 

Vent d’Oûëft, z6 

1.5*6.40. du matin. 
8. 6.45. du matin. 

8.31. o.Orient. 
2. 28. 30. Occid. 

Balle mer. 
Balle mer; 

1 7 

3.3 8.30. dirmatin. 
9.1 6.30. du marin. 
10. 9.30. du foir. 

9. 1 8. 3o.Orient. 
2..4J.. 0. Occid. 
5. 6.3 o.Orient. 

Balle mer. 

Hautemer. 

Hautemer. 

Calme,. z8 

10:47.'0. du matin. 

3.23. 0. Occid. 

Hautemer. 


Pour ces Obfervations 3 onn’actendoicpas que la Mer 
fut tout-à-faic haute ou tout-à-faitbaflè, parce qu’alors 
elle demeure trop long-temps en étac ; mais on marquoic 
deux temps éloignez devant & après,aufquels elle le trou T 
voit à certaine hauteur précife qui duroit lî peu que nous 
n’avons point fait de difficulté de marquer jufques aux fé¬ 
cond es i puis on prcnoit le milieu du temps qui s’etoit 
écoulé entre les Obfervations. La colomne qui contient 
les heures de la Lune fait voir dans quel cercle horaire la 
Lune le trouvoit foit vers l’Orient, foit vers l’Occident, 
au moment que la Mer étoit haute ou baffe - } ce qui n’a 
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pas été fans une variation confidérable .laquelle pourroic 
bjen avoir été caufée par les frequentes tempêtes donc 

I Océan fut agite durant ce temps, là. • . ■ 

., laiffâmes u . n baromètre /impie entre les mains de 
M. Olivier Médecin de la Marine, très-habile & très 
curieux, quiaprèsenvironfixmoisd’Obfervations: nous 
t rapport qu’à Breft la hauteur du Vif-argent avoit varié 
^ ntre , z 7 .P ouCe s 8 lignes, & 2 6 pouces 1 ligne 5 ce qui eft 
fort diffèrent de ce qu’on obferve à Paris & à Montpel¬ 
lier , comme on peut voir cLdeffus. r 


N NANTES. 

Hauteurs Méridiennes obfervèes au mois de Décembre 

LaLui/ânte d’Aries | 5 4 ° 4 *' 3 j" à Nantes. 

1^4 r 3 JJ à la Flèche. 
Différence o 2 8 40 

Menkar f 45 3 ^ 3° ^Nantes. 

1.45 7 45 " à la Flèche.. 

Différence o 28 45 

La Polaire / 5 ° 7 a 5 à la Flèche. 

\ 4 ? 38 4j à Nantes. 

Différence o 28 40 

Les Obfervations furent faites à Nantes proche le 
Château. On les a mifes en coraparaifon avec d’àutres 
qui furent faites à la Flèche peu de jours après parce 
qu’on n’èn avoit point de Paris. ’ - 

Hauteur du Pôle de la Flèche 47 41 50 

Différence à ôter, o 28 40 
Donc à Nantes hauteur du Pôle 47 13 10 
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390 Observations Astronomiques , &c. 
Emerfion du premier Satellite fortant de l’ombre de Jupiter. 

Le i4,Décemb. i679.aufoirà4 h 4<j'4o''àl , Obferv.R. 

4 31 io à Nantes. 
Différence o 1 j 3 o 
ou 3 0 31' 30" dont Nantes eft plus Occidental que 
Paris, 







